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E' considerato il padre 
della citologia di 
screening. 

Il test che porta il suo 
nome 

(PAP-test) ha 

praticamente 

ridotto l'insorgenza del 

carcinoma invasivo della 

cervice uterina in passato 

una delle cause di morte 

più frequenti per tumore 



Citologia extra-vaginale 
Esempi 

Pancreas normale Adenocarcinoma 
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Infections of the Cervix 

HPV type Associations 

6, 11,31, 35, 42, 50 Condyloma acuminata 

Low-grade, non-progressive 
cervical intraepithelial neoplasia 
(CIN) 

Very rarely associated with 
invasive carcinoma 

16, 18 Low-grade progressive CIN 

Advanced CIN (grade 3) 

Invasive tumours 
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Grading of Cervical Intraepithelial 

Neoplasia 



Grade Extent of involvement 

CIN I Involves one-third or less of the cervical 

squamous epithelium 

CIN II Involves one- to two-thirds of the 

cervical squamous epithelium 

CIN III Involves more than two-thirds of the 
cervical squamous epithelium 




HPV 16 eventi virali e cellulari 



SIL di basso grado 
infezione da HPV 
(CIN 1) 
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SIL di alto grado 
infezione da HPV 
(CIN 2-3) 



CIN 




Squamous Intraepithelial Lesion (SIL) 

Low Grade \ High Grade 



Condyloma 



Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) 
Grade 1 Grade 2 Grade 3 
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Il PAP test verrà 
eliminato in futuro? 

Sostituito dal test 
virale? 




Adenocarcinoma ben differenziato endocervicale 



E' molto probabile che il 
test virale diventi un 
test aggiuntivo. 

Difficilmente il PAP test 
scomparirà 



